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TURN OUT 


Reg. Voters Cards Cast % 

Turnout 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1316 

1035 

78.65% 

Precinct 2 

1587 

1344 

84.69% 

Precinct 3 

1588 

1301 

81.93% 

Precinct 4 

1544 

1295 

83.87% 

Precinct 5 

1520 

1249 

82.17% 

Precinct 6 

1476 

1189 

80.56% 

Precinct 7 

1497 

1188 

79.36% 

Precinct 8 

1654 

1390 

84.04% 

Precinct 9 

1479 

1093 

73.90% 

Precinct 10 

1594 

1361 

85.38% 

Precinct 11 

1624 

1395 

85.90% 

Precinct 12 

1632 

1436 

87.99% 

Precinct 13 

1534 

1301 

84.81% 

Precinct 14 

1457 

1197 

82.16% 

Precinct 15 

1642 

1370 

83.43% 

Precinct 16 

1398 

1192 

85.26% 

Precinct 17 

1535 

1187 

77.33% 

Precinct 18 

1603 

1388 

86.59% 

Precinct 19 

1544 

1339 

86.72% 

Precinct 20 

1566 

1291 

82.44% 

Precinct 21 

1501 

1255 

83.61% 

Total 

32291 

26796 

82.98% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

PRESIDENXmCE PRESIDEN1 

Total Votes CLINTON _KAINE 

JOHNSON WELD 

STEIN _BARAKA 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1316 

1035 

1018 

789 

77.50% 

20 

1.96% 

19 

1.87% 

Precinct 2 

1587 

1344 

1327 

1004 

75.66% 

42 

3.17% 

21 

1.58% 

Precinct 3 

1588 

1301 

1291 

1029 

79.71% 

31 

2.40% 

36 

2.79% 

Precinct 4 

1544 

1295 

1284 

998 

77.73% 

47 

3.66% 

24 

1.87% 

Precinct 5 

1520 

1249 

1241 

922 

74.29% 

31 

2.50% 

33 

2.66% 

Precinct 6 

1476 

1189 

1177 

933 

79.27% 

25 

2.12% 

18 

1.53% 

Precinct 7 

1497 

1188 

1177 

923 

78.42% 

41 

3.48% 

22 

1.87% 

Precinct 8 

1654 

1390 

1381 

1135 

82.19% 

27 

1.96% 

32 

2.32% 

Precinct 9 

1479 

1093 

1083 

799 

73.78% 

27 

2.49% 

29 

2.68% 

Precinct 10 

1594 

1361 

1344 

1093 

81.32% 

27 

2.01% 

23 

1.71% 

Precinct 11 

1624 

1395 

1378 

995 

72.21% 

28 

2.03% 

19 

1.38% 

Precinct 12 

1632 

1436 

1417 

1104 

77.91% 

38 

2.68% 

20 

1.41% 

Precinct 13 

1534 

1301 

1276 

823 

64.50% 

49 

3.84% 

7 

0.55% 

Precinct 14 

1457 

1197 

1176 

910 

77.38% 

28 

2.38% 

16 

1.36% 

Precinct 15 

1642 

1370 

1350 

990 

73.33% 

46 

3.41% 

19 

1.41% 

Precinct 16 

1398 

1192 

1182 

905 

76.57% 

45 

3.81% 

13 

1.10% 

Precinct 17 

1535 

1187 

1174 

902 

76.83% 

34 

2.90% 

17 

1.45% 

Precinct 18 

1603 

1388 

1371 

945 

68.93% 

49 

3.57% 

15 

1.09% 

Precinct 19 

1544 

1339 

1332 

987 

74.10% 

34 

2.55% 

15 

1.13% 

Precinct 20 

1566 

1291 

1278 

992 

77.62% 

21 

1.64% 

17 

1.33% 

Precinct 21 

1501 

1255 

1243 

981 

78.92% 

37 

2.98% 

32 

2.57% 

Total 

32291 

26796 

26500 

20159 

76.07% 

727 

2.74% 

447 

1.69% 
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TRUMP _PENCE 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

173 

16.99% 

17 

1.67% 

Precinct 2 

231 

17.41% 

29 

2.19% 

Precinct 3 

168 

13.01% 

27 

2.09% 

Precinct 4 

194 

15.11% 

21 

1.64% 

Precinct 5 

233 

18.78% 

22 

1.77% 

Precinct 6 

176 

14.95% 

25 

2.12% 

Precinct 7 

173 

14.70% 

18 

1.53% 

Precinct 8 

153 

11.08% 

34 

2.46% 

Precinct 9 

205 

18.93% 

23 

2.12% 

Precinct 10 

184 

13.69% 

17 

1.26% 

Precinct 11 

306 

22.21% 

30 

2.18% 

Precinct 12 

228 

16.09% 

27 

1.91% 

Precinct 13 

375 

29.39% 

22 

1.72% 

Precinct 14 

201 

17.09% 

21 

1.79% 

Precinct 15 

266 

19.70% 

29 

2.15% 

Precinct 16 

198 

16.75% 

21 

1.78% 

Precinct 17 

193 

16.44% 

28 

2.39% 

Precinct 18 

321 

23.41% 

41 

2.99% 

Precinct 19 

268 

20.12% 

28 

2.10% 

Precinct 20 

223 

17.45% 

25 

1.96% 

Precinct 21 

156 

12.55% 

37 

2.98% 

Total 

4625 

17.45% 

542 

2.05% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

REP in CONGRESS 

Total Votes KATHERINE M CLARK 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1316 

1035 

830 

813 

97.95% 

17 

2.05% 

Precinct 2 

1587 

1344 

1065 

1043 

97.93% 

22 

2.07% 

Precinct 3 

1588 

1301 

1079 

1063 

98.52% 

16 

1.48% 

Precinct 4 

1544 

1295 

1041 

1027 

98.66% 

14 

1.34% 

Precinct 5 

1520 

1249 

1028 

1012 

98.44% 

16 

1.56% 

Precinct 6 

1476 

1189 

958 

949 

99.06% 

9 

0.94% 

Precinct 7 

1497 

1188 

966 

952 

98.55% 

14 

1.45% 

Precinct 8 

1654 

1390 

1124 

1112 

98.93% 

12 

1.07% 

Precinct 9 

1479 

1093 

877 

860 

98.06% 

17 

1.94% 

Precinct 10 

1594 

1361 

1101 

1089 

98.91% 

12 

1.09% 

Precinct 11 

1624 

1395 

1107 

1093 

98.74% 

14 

1.26% 

Precinct 12 

1632 

1436 

1157 

1142 

98.70% 

15 

1.30% 

Precinct 13 

1534 

1301 

964 

943 

97.82% 

21 

2.18% 

Precinct 14 

1457 

1197 

965 

957 

99.17% 

8 

0.83% 

Precinct 15 

1642 

1370 

1078 

1063 

98.61% 

15 

1.39% 

Precinct 16 

1398 

1192 

961 

951 

98.96% 

10 

1.04% 

Precinct 17 

1535 

1187 

974 

959 

98.46% 

15 

1.54% 

Precinct 18 

1603 

1388 

1062 

1049 

98.78% 

13 

1.22% 

Precinct 19 

1544 

1339 

1077 

1059 

98.33% 

18 

1.67% 

Precinct 20 

1566 

1291 

1049 

1033 

98.47% 

16 

1.53% 

Precinct 21 

1501 

1255 

1021 

1010 

98.92% 

11 

1.08% 

Total 

32291 

26796 

21484 

21179 

98.58% 

305 

1.42% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

COUNCILLOR 

Total Votes M.M. PETITTO 

DEVANEY 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 









Precinct 1 

1316 

1035 

790 


779 

98.61% 

11 

1.39% 

Precinct 2 

1587 

1344 

1002 


985 

98.30% 

17 

1.70% 

Precinct 3 

1588 

1301 

1018 


999 

98.13% 

19 

1.87% 

Precinct 4 

1544 

1295 

987 


971 

98.38% 

16 

1.62% 

Precinct 5 

1520 

1249 

977 


955 

97.75% 

22 

2.25% 

Precinct 6 

1476 

1189 

902 


894 

99.11% 

8 

0.89% 

Precinct 7 

1497 

1188 

904 


893 

98.78% 

11 

1.22% 

Precinct 8 

1654 

1390 

1000 


990 

99.00% 

10 

1.00% 

Precinct 9 

1479 

1093 

817 


804 

98.41% 

13 

1.59% 

Precinct 10 

1594 

1361 

1001 


989 

98.80% 

12 

1.20% 

Precinct 11 

1624 

1395 

1026 


1012 

98.64% 

14 

1.36% 

Precinct 12 

1632 

1436 

1036 


1023 

98.75% 

13 

1.25% 

Precinct 13 

1534 

1301 

901 


886 

98.34% 

15 

1.66% 

Precinct 14 

1457 

1197 

885 


873 

98.64% 

12 

1.36% 

Precinct 15 

1642 

1370 

992 


980 

98.79% 

12 

1.21% 

Precinct 16 

1398 

1192 

892 


883 

98.99% 

9 

1.01% 

Precinct 17 

1535 

1187 

930 


915 

98.39% 

15 

1.61% 

Precinct 18 

1603 

1388 

1005 


993 

98.81% 

12 

1.19% 

Precinct 19 

1544 

1339 

1022 


1009 

98.73% 

13 

1.27% 

Precinct 20 

1566 

1291 

979 


971 

99.18% 

8 

0.82% 

Precinct 21 

1501 

1255 

952 


942 

98.95% 

10 

1.05% 

Total 

32291 

26796 

20018 


19746 

98.64% 

272 

1.36% 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SOVC Eor Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 8, 2016 
Unofficial Results 


Date; 11/08/16 
Time:23:28:13 
Page:6 of 13 



Reg. Voters 

Times Counted 

SEN in GENERAL COURT 

Total Votes KENNETH J 

DONNELLY 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 








Precinct 1 

1316 

1035 

819 

810 

98.90% 

9 

1.10% 

Precinct 2 

1587 

1344 

1044 

1029 

98.56% 

15 

1.44% 

Precinct 3 

1588 

1301 

1069 

1056 

98.78% 

13 

1.22% 

Precinct 4 

1544 

1295 

1020 

1007 

98.73% 

13 

1.27% 

Precinct 5 

1520 

1249 

1016 

1004 

98.82% 

12 

1.18% 

Precinct 6 

1476 

1189 

935 

927 

99.14% 

8 

0.86% 

Precinct 7 

1497 

1188 

940 

931 

99.04% 

9 

0.96% 

Precinct 8 

1654 

1390 

1093 

1087 

99.45% 

6 

0.55% 

Precinct 9 

1479 

1093 

857 

844 

98.48% 

13 

1.52% 

Precinct 10 

1594 

1361 

1081 

1070 

98.98% 

11 

1.02% 

Precinct 11 

1624 

1395 

1092 

1079 

98.81% 

13 

1.19% 

Precinct 12 

1632 

1436 

1139 

1131 

99.30% 

8 

0.70% 

Precinct 13 

1534 

1301 

966 

952 

98.55% 

14 

1.45% 

Precinct 14 

1457 

1197 

963 

958 

99.48% 

5 

0.52% 

Precinct 15 

1642 

1370 

1053 

1046 

99.34% 

7 

0.66% 

Precinct 16 

1398 

1192 

944 

936 

99.15% 

8 

0.85% 

Precinct 17 

1535 

1187 

949 

938 

98.84% 

11 

1.16% 

Precinct 18 

1603 

1388 

1067 

1054 

98.78% 

13 

1.22% 

Precinct 19 

1544 

1339 

1075 

1061 

98.70% 

14 

1.30% 

Precinct 20 

1566 

1291 

1015 

1008 

99.31% 

7 

0.69% 

Precinct 21 

1501 

1255 

1005 

998 

99.30% 

7 

0.70% 

Total 

32291 

26796 

21142 

20926 

98.98% 

216 

1.02% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

REP in GEN CT 23rd Middle 

Total Votes SEAN GARBALLEY 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1316 

1035 

842 

830 

98.57% 

12 

1.43% 

Precinct 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 3 

1588 

1301 

1085 

1071 

98.71% 

14 

1.29% 

Precinct 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 5 

1520 

1249 

1036 

1022 

98.65% 

14 

1.35% 

Precinct 6 

1476 

1189 

963 

955 

99.17% 

8 

0.83% 

Precinct 7 

1497 

1188 

972 

966 

99.38% 

6 

0.62% 

Precinct 8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 9 

1479 

1093 

892 

882 

98.88% 

10 

1.12% 

Precinct 10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 11 

1624 

1395 

1145 

1132 

98.86% 

13 

1.14% 

Precinct 12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 13 

1534 

1301 

1017 

1000 

98.33% 

17 

1.67% 

Precinct 14 

1457 

1197 

984 

976 

99.19% 

8 

0.81% 

Precinct 15 

1642 

1370 

1097 

1085 

98.91% 

12 

1.09% 

Precinct 16 

1398 

1192 

982 

973 

99.08% 

9 

0.92% 

Precinct 17 

1535 

1187 

965 

954 

98.86% 

11 

1.14% 

Precinct 18 

1603 

1388 

1088 

1076 

98.90% 

12 

1.10% 

Precinct 19 

1544 

1339 

1113 

1094 

98.29% 

19 

1.71% 

Precinct 20 

1566 

1291 

1033 

1028 

99.52% 

5 

0.48% 

Precinct 21 

1501 

1255 

1022 

1018 

99.61% 

4 

0.39% 

Total 

24280 

19970 

16236 

16062 

98.93% 

174 

1.07% 
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REP in GEN CT 24th Middle 


Reg. Voters Times Total Votes DAVID M ROGERS Write-In Votes 

Counted 


Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 2 

1587 

1344 

1003 

986 

98.31% 

17 

1.69% 

Precinct 3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 4 

1544 

1295 

986 

975 

98.88% 

11 

1.12% 

Precinct 5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 8 

1654 

1390 

1039 

1032 

99.33% 

7 

0.67% 

Precinct 9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 10 

1594 

1361 

1039 

1028 

98.94% 

11 

1.06% 

Precinct 11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 12 

1632 

1436 

1094 

1083 

98.99% 

11 

1.01% 

Precinct 13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

Precinct 18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 21 

. 

. 

- 

- 

- 

. 

. 

Total 

8011 

6826 

5161 

5104 

98.90% 

57 

1.10% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

SHERIFF 

Total Votes PETER J KOUTOUJIAN 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1316 

1035 

795 

784 

98.62% 

11 

1.38% 

Precinct 2 

1587 

1344 

1027 

1016 

98.93% 

11 

1.07% 

Precinct 3 

1588 

1301 

1035 

1024 

98.94% 

11 

1.06% 

Precinct 4 

1544 

1295 

993 

977 

98.39% 

16 

1.61% 

Precinct 5 

1520 

1249 

985 

973 

98.78% 

12 

1.22% 

Precinct 6 

1476 

1189 

918 

912 

99.35% 

6 

0.65% 

Precinct 7 

1497 

1188 

926 

917 

99.03% 

9 

0.97% 

Precinct 8 

1654 

1390 

1030 

1020 

99.03% 

10 

0.97% 

Precinct 9 

1479 

1093 

840 

831 

98.93% 

9 

1.07% 

Precinct 10 

1594 

1361 

1055 

1043 

98.86% 

12 

1.14% 

Precinct 11 

1624 

1395 

1081 

1071 

99.07% 

10 

0.93% 

Precinct 12 

1632 

1436 

1095 

1085 

99.09% 

10 

0.91% 

Precinct 13 

1534 

1301 

952 

941 

98.84% 

11 

1.16% 

Precinct 14 

1457 

1197 

942 

938 

99.58% 

4 

0.42% 

Precinct 15 

1642 

1370 

1042 

1031 

98.94% 

11 

1.06% 

Precinct 16 

1398 

1192 

935 

928 

99.25% 

7 

0.75% 

Precinct 17 

1535 

1187 

936 

929 

99.25% 

7 

0.75% 

Precinct 18 

1603 

1388 

1025 

1015 

99.02% 

10 

0.98% 

Precinct 19 

1544 

1339 

1040 

1026 

98.65% 

14 

1.35% 

Precinct 20 

1566 

1291 

985 

979 

99.39% 

6 

0.61% 

Precinct 21 

1501 

1255 

968 

962 

99.38% 

6 

0.62% 

Total 

32291 

26796 

20605 

20402 

99.01% 

203 

0.99% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

QUESTION 1 

Total Votes YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1316 

1035 

960 

305 

31.77% 

655 

68.23% 

Precinct 2 

1587 

1344 

1304 

308 

23.62% 

996 

76.38% 

Precinct 3 

1588 

1301 

1264 

288 

22.78% 

976 

77.22% 

Precinct 4 

1544 

1295 

1253 

305 

24.34% 

948 

75.66% 

Precinct 5 

1520 

1249 

1205 

297 

24.65% 

908 

75.35% 

Precinct 6 

1476 

1189 

1139 

229 

20.11% 

910 

79.89% 

Precinct 7 

1497 

1188 

1139 

279 

24.50% 

860 

75.50% 

Precinct 8 

1654 

1390 

1326 

247 

18.63% 

1079 

81.37% 

Precinct 9 

1479 

1093 

1008 

255 

25.30% 

753 

74.70% 

Precinct 10 

1594 

1361 

1309 

280 

21.39% 

1029 

78.61% 

Precinct 11 

1624 

1395 

1357 

285 

21.00% 

1072 

79.00% 

Precinct 12 

1632 

1436 

1396 

276 

19.77% 

1120 

80.23% 

Precinct 13 

1534 

1301 

1251 

341 

27.26% 

910 

72.74% 

Precinct 14 

1457 

1197 

1148 

258 

22.47% 

890 

77.53% 

Precinct 15 

1642 

1370 

1313 

314 

23.91% 

999 

76.09% 

Precinct 16 

1398 

1192 

1146 

216 

18.85% 

930 

81.15% 

Precinct 17 

1535 

1187 

1124 

341 

30.34% 

783 

69.66% 

Precinct 18 

1603 

1388 

1328 

346 

26.05% 

982 

73.95% 

Precinct 19 

1544 

1339 

1300 

315 

24.23% 

985 

75.77% 

Precinct 20 

1566 

1291 

1227 

296 

24.12% 

931 

75.88% 

Precinct 21 

1501 

1255 

1215 

255 

20.99% 

960 

79.01% 

Total 

32291 

26796 

25712 

6036 

23.48% 

19676 

76.52% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

QUESTION 2 

Total Votes YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1316 

1035 

992 

316 

31.85% 

676 

68.15% 

Precinct 2 

1587 

1344 

1318 

448 

33.99% 

870 

66.01% 

Precinct 3 

1588 

1301 

1273 

359 

28.20% 

914 

71.80% 

Precinct 4 

1544 

1295 

1260 

358 

28.41% 

902 

71.59% 

Precinct 5 

1520 

1249 

1228 

356 

28.99% 

872 

71.01% 

Precinct 6 

1476 

1189 

1155 

375 

32.47% 

780 

67.53% 

Precinct 7 

1497 

1188 

1153 

350 

30.36% 

803 

69.64% 

Precinct 8 

1654 

1390 

1350 

460 

34.07% 

890 

65.93% 

Precinct 9 

1479 

1093 

1031 

332 

32.20% 

699 

67.80% 

Precinct 10 

1594 

1361 

1333 

411 

30.83% 

922 

69.17% 

Precinct 11 

1624 

1395 

1364 

412 

30.21% 

952 

69.79% 

Precinct 12 

1632 

1436 

1407 

436 

30.99% 

971 

69.01% 

Precinct 13 

1534 

1301 

1276 

433 

33.93% 

843 

66.07% 

Precinct 14 

1457 

1197 

1170 

328 

28.03% 

842 

71.97% 

Precinct 15 

1642 

1370 

1341 

366 

27.29% 

975 

72.71% 

Precinct 16 

1398 

1192 

1173 

392 

33.42% 

781 

66.58% 

Precinct 17 

1535 

1187 

1152 

380 

32.99% 

772 

67.01% 

Precinct 18 

1603 

1388 

1368 

444 

32.46% 

924 

67.54% 

Precinct 19 

1544 

1339 

1307 

344 

26.32% 

963 

73.68% 

Precinct 20 

1566 

1291 

1243 

411 

33.07% 

832 

66.93% 

Precinct 21 

1501 

1255 

1228 

401 

32.65% 

827 

67.35% 

Total 

32291 

26796 

26122 

8112 

31.05% 

18010 

68.95% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

QUESTION 3 

Total Votes YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1316 

1035 

984 

797 

81.00% 

187 

19.00% 

Precinct 2 

1587 

1344 

1318 

1078 

81.79% 

240 

18.21% 

Precinct 3 

1588 

1301 

1274 

1062 

83.36% 

212 

16.64% 

Precinct 4 

1544 

1295 

1272 

1038 

81.60% 

234 

18.40% 

Precinct 5 

1520 

1249 

1224 

1000 

81.70% 

224 

18.30% 

Precinct 6 

1476 

1189 

1161 

988 

85.10% 

173 

14.90% 

Precinct 7 

1497 

1188 

1151 

934 

81.15% 

217 

18.85% 

Precinct 8 

1654 

1390 

1353 

1148 

84.85% 

205 

15.15% 

Precinct 9 

1479 

1093 

1034 

842 

81.43% 

192 

18.57% 

Precinct 10 

1594 

1361 

1329 

1078 

81.11% 

251 

18.89% 

Precinct 11 

1624 

1395 

1374 

1047 

76.20% 

327 

23.80% 

Precinct 12 

1632 

1436 

1411 

1137 

80.58% 

274 

19.42% 

Precinct 13 

1534 

1301 

1270 

992 

78.11% 

278 

21.89% 

Precinct 14 

1457 

1197 

1165 

961 

82.49% 

204 

17.51% 

Precinct 15 

1642 

1370 

1333 

1078 

80.87% 

255 

19.13% 

Precinct 16 

1398 

1192 

1168 

946 

80.99% 

222 

19.01% 

Precinct 17 

1535 

1187 

1159 

950 

81.97% 

209 

18.03% 

Precinct 18 

1603 

1388 

1359 

1068 

78.59% 

291 

21.41% 

Precinct 19 

1544 

1339 

1304 

1034 

79.29% 

270 

20.71% 

Precinct 20 

1566 

1291 

1253 

1017 

81.17% 

236 

18.83% 

Precinct 21 

1501 

1255 

1237 

1023 

82.70% 

214 

17.30% 

Total 

32291 

26796 

26133 

21218 

81.19% 

4915 

18.81% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

QUES 

Total Votes 

TION4 

YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1316 

1035 

994 

583 

58.65% 

411 

41.35% 

Precinct 2 

1587 

1344 

1325 

783 

59.09% 

542 

40.91% 

Precinct 3 

1588 

1301 

1286 

873 

(il.%%% 

413 

32.12% 

Precinct 4 

1544 

1295 

1278 

876 

68.54% 

402 

31.46% 

Precinct 5 

1520 

1249 

1236 

754 

61.00% 

482 

39.00% 

Precinct 6 

1476 

1189 

1156 

719 

62.20% 

437 

37.80% 

Precinct 7 

1497 

1188 

1165 

690 

59.23% 

475 

40.77% 

Precinct 8 

1654 

1390 

1357 

836 

61.61% 

521 

38.39% 

Precinct 9 

1479 

1093 

1042 

549 

52.69% 

493 

47.31% 

Precinct 10 

1594 

1361 

1338 

111 

58.07% 

561 

41.93% 

Precinct 11 

1624 

1395 

1373 

(ill 

49.31% 

696 

50.69% 

Precinct 12 

1632 

1436 

1419 

786 

55.39% 

633 

44.61% 

Precinct 13 

1534 

1301 

1282 

566 

44.15% 

716 

55.85% 

Precinct 14 

1457 

1197 

1180 

691 

58.56% 

489 

41.44% 

Precinct 15 

1642 

1370 

1342 

670 

49.93% 

672 

50.07% 

Precinct 16 

1398 

1192 

1181 

646 

54.70% 

535 

45.30% 

Precinct 17 

1535 

1187 

1159 

667 

57.55% 

492 

42.45% 

Precinct 18 

1603 

1388 

1372 

638 

46.50% 

734 

53.50% 

Precinct 19 

1544 

1339 

1317 

723 

54.90% 

594 

45.10% 

Precinct 20 

1566 

1291 

1260 

736 

58.41% 

524 

41.59% 

Precinct 21 

1501 

1255 

1232 

736 

59.74% 

496 

40.26% 

Total 

32291 

26796 

26294 

14976 

56.96% 

11318 

43.04% 
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